ANTONI SOSIK 


krawiec, 


przeżywszy lat 36, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami 
zasnął w Panu dnia 24 kwietnia 1903 r. 


) 


W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 

Zmarłego 1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w niedzielę 

dnia 26 b. m. o godzinie 4 popołudniu z „Collegium medicum“ przy ulicy Grzegórzeckiej: 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. Kopernika L. 8. Filia ul. św. Tomasza L. $. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


